
LES ROSES. a 5 

ROSA INDICA PUMILA 

( Flore simplici.) 

R. germinibus ovatis , glabris; pedunculis ápice subhispidis; 
caule, ramulis petiolisque aculeatis ; floribus solitariis. (N.) 

LE PETIT ROSIER DES INDES 

(d Fleurs simples i) 

DESCRIPTION. 

C’est un Rosier qui seleve á peine á la hauteur d’un pied. 
Ses tiges et ses rameaux sont munis d’aiguillons rougeátres, 
epars, plutot droits que recourbés. Les feuilles se composent 
de trois ou de cinq folióles glabres sur leurs deux faces, d’un 
verd gai en-dessus, plus pales en-dessous, pointues au sommet, 
arrondies á leur base, finement et simplement dentées. Elles 
sont portees par un pétiole légérement pubescent, muni de 
petits aiguillons crochus qui s’étendent jusque sur la nervure 
principale de la folióle impaire, ayant á sa base des stipules 
étroites, bifides, pointues au sommet, glanduleuses en leur 
bord. Les fleurs, de petite dimensión, naissent presque tou- 
jours solitaires á l’extrémité des rameaux; les pédoncules qui 
les supportent sont gréles; on remarque quelques poils glan- 
duleux á leur partie supérieure. Les découpures du cálice sont 
simples, rarement munies d’une ou de deux pinnules. La co- 
rolle présente cinq pétales blancs lavés de rose, arrondis á 
leur sommet. Les tubes des cálices sont ovoides - oblongs, 
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presque glabres et verdátres. A la base de chaqué pédoncule, 



























































